DU GLOBE TERRESTRE.                           287

XL On pent connaitre d'une maniere assez approch.ee la quantite
de chaleur primitive -qui se perd dans un lieu donne, a la surface dela
Terre, pendant un certain temps. En supposant la conducibilitepropre
neuffoismoindre que celle du fer, ce qui parait resulter d'une expe-
rience de-M. BL-B. de Saussure, on trouve que la quantite de chaleur
qui se dissipe pendant un siecle par I'effet du refroidissement pro-
gressif du globe, et qui traverse line surface d'un metre carre, equivaut
a celle qui fondrait un prisme de glace dont ce metre carre serait la
base, et dont la hauteur serait environ 3m. L'abaissement de la tempe-
rature pendant un siecle est insensible, mais la quantite de chaleur
perdue est tres grande.

XII. La quantite de chaleur solaire qui, pendant une partie de Tan-
nee, penetre au-dessous de la surface de la Terre et cause les variations
periodiques est beaucoup plus grande que la quantite annuelle de cha-
leur primitive qui se dissipe dans 1'espace; mais ces deux efFets dif-
ferent essentiellement en ce que Tun est alternatif, tandis que le
second s'exerce toujours dans le meme sens. La chaleur primitive qui
se perd dans 1'espace n'est remplacee par aucune autre; celle que le
Soleil avait communiquee a la Terre, pendant une saison, se dissipe
pendant la saison opposee. Ainsi, la chaleur emanee du Soleil a cesse
"depuis longtemps de s'accumuler dans I'interieur du globe, et elle n'a
plus d'autre cffefque d'y maintenir 1'inegalite des climats et les alter-
natives des saisons.

Nous ne rappelons point ici les consequences que nous avons demon-
tr6es dans les Memoires precedents en dormant 1'analyse des mouve-
ments periodiqnes de la chaleur a la surface d'une sphere solide; nous
remarquerons seulement que 1'etendue des variations, les epoques suc-
cessives qui les ramenent, la profondeur oil elle cesse d'etre sensible,
la relation tres simple de cette profondeur avec la duree de la periode,
eo un mot, toutes les circonstances du phenomene, telles qu'on les a
observees, sont clairement representees par la solution analytique. II
suffirait de mesurer avec precision quelques resultatsprincipaux, clans meme des temperatures interieures; elles sont,urtout les temperatures a de
